Za spokój duszy Ś. p. 


Dr. MARII GRUNBERG 


zmarłej śmiercią męczeńską 28 lipca 1944 r. w obozie w Skarżysku 
jako w drugą bolesną rocznicę śmierci 


odprawione zostanie 


w czwartek dnia l sierpnia 1946 rok o godzinie 8'" rano 
w kościele OO. Jezuitów przy ulicy Kopernika 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamia 


rodzina. 


zakład pogrzebowy , CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13 
Kraków. nl. Szczępański L. 2 — Telefon 505-07 
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